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Prezada(o) colega: 


A eOftalmo, a revista digital da oftalmologia brasileira, está em seu quinto 
ano de publicação ininterrupta. Dentro das publicações científicas brasileiras tal 
feito já é uma conquista. 

Graças à participação dos colegas enviando artigos para publicação e, tam- 
bém, com ajuda dos revisores e editores temos melhorado a qualidade da revista 
e marchamos para a indexação. Estamos neste momento ampliando o número 
de editores científicos e revisores, o que vai facilitar e agilizar a publicação das 
contribuições enviadas. 


Assim sendo, quero agradecer a todos aqueles que estão cada vez mais 
envolvidos com a eOftalmo, na certeza de que estamos construindo um belo 
futuro para a revista e a ciência oftalmológica nacional. 

Aproveito a oportunidade para lembrar a todos que enviem suas contribui- 
ções. Estamos aqui prontos para recebê-las e publicá-las no mais breve espaço 
de tempo possível. 


Atenciosamente 


Carlos Moreira Jr. 
Editor-chefe 
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